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NARA RG104, Entry 1, Box 157 


Mint of the United States at Philadelphia, Pa. 
Assay Department, 
May 28, 1889 


Sir 


In conformity with Section 3504 Revised Statutes, I would respectfully nominate Mr. 
Homer L. Pound for appointment as an assistant in this Department, at a compensation of $5.00 
per diem. 


Very respectfully, 
Jacob B. Eckfeldt 
Assayer 


Hon. Daniel M. Fox 
Superintendent 


